PAWEL CZECH 


budowniczy młynów, 


urodzony w roku 1827, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 27 października 1896 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z sześciorgiem dzieci zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożna 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we czwartek dnia 29-go b. m. o godzinie 4-tej 
popołudniu z domu przedpogrzebowego na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 30-go b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele św. Mikołaja. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 
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